K44, K55, K55HD, K66, K71,K71 TV, KlOl, K301XTRA 


Last modification: K55,K66,K301 ear cushion / Letzte Anderung:K55.K66,K301 Ohrpolster 


04/2007 


K44 ... 6000 H0877 
K 55 ... 6000 H0875 
K55HD ... 6000 H0900 
K 66 ... 6000 H0876 


K 71... 6000X1056 
K 71TV ... 6000X1057 
K 101 ... 6000X1058 
K 301 XTRA ... 6000X1051 


2 



K44 K55, K 55HD - K 71,K 71TV K 301XTRA 



Description 

Pos. 

Part Number 



Quantity per item 



Bezeichnung 

Item 

Bestell-Nr. 



Stuck pro Gerat 






K44 

K55 

K55HD 

K66 

K71 

K71TV 

K101 

K301 


Service exchange 

- 

on request 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

1 

Service-Tauschprodukt 

item 


auf Anfrage 










Ear cushion 

1 

61100440 

2 








Ohrpolster 

Ear cushion 

1 

61101710 

- 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

Ohrpolster 

Ear cushion 

1 

139202100 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

- 

- 

Ohrpolster 

Ear cushion 

1 

139201100 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

Ohrpolster 

Ear cushion 

1 

9999N0707 








2 

Ohrpolster 

Headband 

2 

60100552 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

Bugelband 

Headband 

2 

132404300 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

Bugelband 

Headband 

2 

132403300 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

Bugelband 

Headband 

2 

60103014 








1 

Bugelband 

Headband holder 

3 

200768900 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

2 

- 

Bugelbandhalter 

Headband holder L 

3 

23203011 








1 

Bugelbandhalter L 

Headband holder R 

3 

23203012 








1 

Bugelbandhalter R 

Screw 

4 

243141900 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

2 

- 

Schraube 

Screw 

4 

33023080 








2 

Schraube 

Cable with controls 

- 

012748900 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

Kabel mit Reglern 

Adapter plug 

- 

91335637 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

Adapterstecker 

1/8" to 1/4" 











3,5 auf 6,3 mm 

Adapter plug 

- 

0018 E0337 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

Adapterstecker 

1/8" to 1/4" 











3,5 auf 6,3 mm 

Adapter plug 

- 

0018 E0335 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

Adapterstecker 

1/8" to 1/4" 











3,5 auf 6,3 mm 


Apart from the mentioned items, no spare parts are available for these products 


AuBer den hier angefuhrten Teilen sind keine weiteren Ersatzteile fur diese Produkte verrugbar 


AKG Acoustics GmbH, A Harman International Company, Lembockgasse 2i-z5, A-1230 Wien, Austria. 
Tel.: (431)86654-0, FAX: (431)86654-1514, service@akq.com , www.akq.com 
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